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ALDO RAUL VERGANI 
(1911 — 1978) 


El 21 de marzo de 1978, falleció en la ciudad de Castelar, Provincia de Buenos 
Aires, después de sufrir una corta enfermedad el Ingeniero Agrónomo Aldo Raúl Vergani, 
destacado investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A,). 

Había nacido el 12 de marzo de 1911 en Buenos Aires, Argentina, y nada hacía 
presagiar su muerte, pucs gozaba de buena salud. Pur desgracia una afección cardiaca fue 
la causante de su alejamiento definitivo. 

La desaparición del Ing. Vergani representa para la S.E.A., que lo contó por varias 
décadas, entre los asociados más apegados a la institución, una pérdida dolorosa cuyo 
sentimiento se suma a la pena que ha producido el deceso de este técnico consciente y 
caballero intachable en el ambiente profesional y en el amplio círculo de sus relaciones 
particulares. 

El Ing. Vergani se diplomó en la Universidad de Buenos Aires, en 1937, ingresó en 
la S.E.A, al poco tiempo de recibido y desde entonces hasta su fallecimiento se mantuvo 
vinculado a ella. Desempeñó los cargos de Tesorero y Vocal de la Comisión Directiva. 

En el campo profesional ocupó importantes cargos, tales como técnico de la 
División de Zoología Agrícola, técnico de la Estación Experimental de Concordia (Entre 
Ríos) y Encargado del Insectario Regional de Bella Vista (Corrientes). 

Desde 1965 actuó como Investigador del Instituto de Patología Vegetal del 
¡.N,T,A.,, en Castelar Provincia de Buenos Aires. 

Actuó como ayudante de investigación de la Cátedra de Zoología Agrícola de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires y como 
profesor en el Curso Internacional de Entomología Aplicada a la Agricultura en 1963 y en 
el Curso Internacional de Fitopatología para Graduados en 1965 organizados por el 
LN.T. A 

Es autor de más de 80 publicaciones que tratan en su gran mayoría de las plagas de 
los citrus. 

Fuc becado por la Fundación Rockefeller al Citrus Research Center en Riverside, 
California (EE.UU. de America), en el año 1961. 

Participó en gran número de Congresos y Reuniones Científicas realizadas en el país 
y en el extranjero. 

Con la desaparición del Ingeniero Vergani se pierde a un destacado investigador a la 
cualse había consagrado con todo cariño por más de cuatro décadas. 
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